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-й оооОд ад оміір о тв вд ѳрте- дреедеяу етея - о а ноно ми < 

Нестоящий стандарт распроотрвняѳтоя на униворсвльнуо пронэ- 
водсівбннуп тару, преднаавачевную для укладки ааготовок, полуфаб- 
рикатов, комплдктуощих нададий я деталей без изоляции ил нѳдду со- 
бой, Б перБичной уовковкѳ, со съемной оснасткой для фикоироввнной 
укладки, их накопления, хранения, складирования, внутрицехового и 
ЫѲ 2 Ц 6 ХОВОГО трансноріировавия. 

Стандарт не распространяется нѳ специальнук производственную 
тару, предназначенную для отдельных грузов или определенных усло- 
вии эксплуатации. 

Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры 
универсальной производственной тары, унифицированной по типорѳэ- 
нерам. /V, ■ .V 

Термины, применяемые в стандарте, соответствуют Г ОСТ 2007І-7 4. 

I. ОСНОВНЫЕ пОДО^ШШ1 

1.1. Тара должна изготовляться по технической документации, 
утвержденной в установленном порядке. 

1.2. Основными размерами тары в стандарте установлены нврух- 
ныѳ размеры основания тары к высота расположения опорной поверх- 
ности для штабелирования в верхней части тары относительно опор- 
ной поверхности в ее основании. 
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I.?. Модуль раэиѳров в осгнования торы принят кратным 
І2ОО28ОО им. 

І.4.. Чертежи, приведенные в стандарте, не определяют конкрет- 
ные конструктивные ренения. 

1.5. Допускается вносить измененвя в конфигурацию отдельных 
конструктивных элементов тары при обязательном сохранении ее меха- 
нической прочности в соответствии с требованиями настоящего стан- 
дарте. 

1.6. При изготовлении металлической тары на специализирован- 
ном производстве рѳкомѳндуѳіоя применение бескаркасных конструкции. 

1.7. 6 конструкции тары должны быть предусмотрены карманы или 
держатели этикеток. 

1.8. Дня защиты грузов от влаги и (или) пыли тара должна иметь 
крышки. При отсутствия необходимости в такой защите долускаѳгсн 
применение открытой тары. 

1-9. Для фиксированной укладки изделий в тару рекомендуется 
применение вкладышей (решеток, ложементов и других фиксирующих 
устройств) . 

1.10, Тара должна иметь ыэркироаку с условным обозначением 
по настоящему стандарту. 

1.11. Условное обозначение тары состоит из условного обозна- 
чения типоразмера и обозначения стандарта. 
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І.І2. Структура условного обозначения типоразмера: 
ХХ-ЖХ-ХХ-ХХ-ЛС - хххх 



число, показывающее величину мас- 
сы вмещаемого в тару груза 

(кг-іоЪ; 

ЧИСЛО, показывающее высоту распо- 
лозшния опорной поверхности для 
втабелирования в верхней части 
тары относительно опорной поверх- 
ности в ее основании (и>10'^){ 
число, показывающее ширину осно- 
вания тары (м-ІО*^); 
число, показывающее длину осно- 
вания тары (м*І0"^)і 
к - строчная буква, обозыачеющая 
каркасное исполнение конструкции 
тары (при бескаркасной исполне- 
нии данный элемент не проставля- 
ется); 

цифра, обозначающая исполнение 
тары; 

цифра и прописная буква, обозна- 
чающие тип тары. 
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2. ТШ 

2.1. Таре должна иаготоваяться сфѳд^&щнх «янов: 

ХМ - яцмкя иеФблліпвсква; 

ІП - ящики адастиассовые; 

2И - ящики метѳдднчѳскяа эклѳдиваощиѳся; 

2П - ящики пласшаосовиѳ вкдѳдывѳвщаѳся; 

5И • ящики иеѵѳодичѳсхив с открытой стенкой; 

5П - ящики шюстиаосовцѳ о открытой стенкой; 

4П - ящики лдвстяессовыѳ с открытой стенкой вкледывѳющиѳсн. 

2.2. Конструктивные характеристики, ваакечение и оОлвсть при- 
менения тары долины соответствовать укѳааннын в таОд.І. 
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Продолжение табл 
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ОСТ 4Г 0.417.210-84 Сір.ІІ 



3. ОСНОВНЫЕ ПАРАЫЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
З.І. иеталлшбскиѳ щихи 

З-І.І. Основные царѳыѳтры в резиеры ііѳтвнлнчвскиі яциков типа 
ІМ исполнения I должны соогветотвовагь указанный на чврг.І и в 
табл. 2. 




1 - корпус; 2 - опоре; 3 - крышке; 4 - ручке 
Чврт.І 

Тебдице 2 


Резмѳры в ш 


Основные размеры 

Геберетвые раэнѳрыі 
не более 

Месса 

вненіаѳ- 

кого 

груза» 

кг 

Допусти- 
мая на- 
грузка 
в штабе- 
ле. Н 

Применя- 

емость 


В 

н 

Длина 

Юярнке 

Высоте 

400 

300 

200 

460 

340 

350 

100 

4000 


600 

400 

660 



зос 


450 

200 

80и0 


800 

600 

400 

Ѳ60 

640 

550 

500 

20000 


■ц 

40000 


1200 

1 



840 

750 
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Пример условного о<Зоэначѳніін мѳхзддичвского каркасного яцика 
типе ІЫ исполвения I с разиереыи ^ в 400 ми, В & ЗМ ми, Н вгоОмм, 
иессой виввіаѳного грузе 100 кг: 

Ящик ім-1к-40-30-20-0,100 ОСТ 4Г 0 .4X7 .210-84 
3.1.2. Освовиыѳ параметры и размеры иѳтадлачѳскях вщшсов типа 
1М исполнения 2 должны соотввтсівовеіь указанным на чврх.2 и в 
табл.З. для перемещения иѳхаыизмами с вилочными захватами на ящики 
допускается устанавливать опоры. 
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Пример условного обозначения металлического бескаркасного 
ящика типа 1М исполнения 2 с размерами и я ЗОО мм, В » 200 шц 
Н ^ДбО им, массой вмещаемого груза 50 кг: 

Ящик ІУ-г-30-г0-І6-О,С5О ост 4Г 0.4І7.гі0-84 
3.1*3. Сснсвные пэренетры и размеры металлических ящиков типа 
іи исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт.З и в 
табл. 4. 



I - корпус; 2 - крышка; 5 - ручка 


Черт.З 

Размеры в № 


Таблица 4 
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Прш4вр условного обознвчѳнш! мев8 ЛЛИЧ 6 СК 0 Г 0 бѳскарквсного 
ящика 7ШІ8 ІМ исполнения 3 с размерами » ^0 мм, В « 130 мм, 

Н 8 50 мм, массой вмѳцѳшшго груза 3 кг: 

Ящик ІМ-3-20-І5-5, 0-0,005 ОСТ 4Г 0,417. 210-84 

3.2« ПлесЕмасаовме ящики 

3>2»1« Основное парѳмегры и размеры пласгмаосовыл ящиков ти- 
па ІП исполнения I должны соогветсигаовѳть указанным нв черт. 4 и в 
табл, 5. 



1 - корпус; 2 - крышка; 3 ~ ручка 
Черт. 4 

Таблица 3 

Рѳаиеры в мм 



Гвбариівие размеры, 
не более 

Масса 

вмѳщвѳ 

1 

Допусти- 
мая на- 

Длина 

Ширина 

Высота 

груза, 

кг 


птабѳлѳ, 

Н 

250 

170 

67 

5 

1500 

360 

240 

100 

15 

2500 

150 

20 



ТОО 

30 


480 

340 

150 

40 

4000 



190 

50 
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V 


пример усдовыого обозначения пластмассового ящика типа ІП 
исполнения 1 с размерами ^ ^ 200 мм, 5 » 130 ші, Н » 50 ш, мас- 
сой вмещеемого груза 5 кг: 

Ящик ІП-І-20-І5-5,0-0,005 ОСТ 4Г 0.417. 210-84 

3.2.2. Основные параметры и размеры пластмассовьис ящиков ти- 
па ІП исполнения 2 должны соответствовать указанным на чѳрт.З и а 
табл ,6, 



I - корпус; 2 - крышна; 5 - ручка 
Черт. 5 


Таблица б 


Размеры в мм 


Приме- 

няемость 




























































Сгр.Іб ОСТ ИѴ 0,«7.2І0-Б^ 


Пршіер условыого обозкачеыяя плгсіиассозого яищка іипа 1П ис> 
поднѳния 2 с размерами ^ г 500 мм, В » 200 мм, Ц в 60 им, 
массой вмеадемого груза 15 кг: 

Ящик ІП-2-30-20-8,0-0,ОІ5 ОСТ 0ЛІ7.2І0-Ѳ4 

3.3» Металлические внладыввшщиося ящика 

3*3.1. Основные парѳіхѳтры и размеры иехадличѳских яр^ков типа 
2М исполнения 1 долины соответссвовать указанным но чѳрт.б и в 
теОл.7. 



I - корпус; 2 - крышка; 3 - ручка 
Черт .6 

Таблица 7 

Размеры в мм 


Основные размеры | 

Габаритные размеры, 
не бодѳб 

а 

В 

Н 

Длина 

Ширина 

Высота 



Допусти- 
мая на- 
грузка в 
штабеле, 
Н 


Приме- 

няемость 


ОСТ 4Г 0.4І7.2І0-84 Сір.І7 


Пример условного обозначения металлического бескаркаового 
ящика типа 1\к исполнения 1 с размерами ^ ■ 200 ми, В « 150 мм, 

Н в 80 мм, массой вмещаемого груза 8 кг: 

Ящик 2М-І -20-15-8, 0-0.008 ОСТ 4Г 0. 417.210-84 

3.4. Пластмассовые вкладывающиеся ящики 

3.4.1. Основные параметры и размеры пластмассовых ящиков типа 
2П исполнения I долігны соответствовать указанным на черт.7 и в 
табл. 8. 




Основные размеры Габаритные размеры, 

не более 


95 



В 

н 

Длина 

Ширина 

100 

ЯП 

2X0 

140 

150 

ои 

280 

200 

200 

125 

380 

260 

ЗОО 

160 

500 

380 
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ОСТ 4Г 0.417. 210-84 Сгр.19 


Пример условного обоэнЕчѳнкн ПШСТМ8ССОВОГО яци»а типа 2П 
исполнения 1 с размерами I» « І5С мм, В « 100 ши, Н * 80 мас- 
сой вмещаемого груза 3 кг; 

Ищик гп-1-15-10-8.0-0,003 ОСТ 4Г 0.4І7.2ІО-Ѳ4 

3.5. Металлическіе ящики с открытой стенкой 

3.3. 1. Основные параметры и размеры мѳіаллячѳских ящиков типа' 
ЗМ исполнения 1 должны соотіетствовать указанным на черт. 8 и в 
табл. 9. 




I - корпус; 2 крышка; 3 - ручке 
Черт. 8 


Таблица 9 

Размеры в мм 


Основные размеры 

Гаоаритные размеры, 
не более 

[/іасса 

вмещае- 

мого 

груза, 

кг 

Допусти- 
мая на- 
грузка в 
штабеле, 
И 

Приглѳ- 

няѳмость 

в 

В 



Ширіна 

Высота 




280 


140 

10 

1000 


о 

о 

200 

160 



170 

20 

1500 


400 

300 

200 

480 


220 

50 

2000 


600 

650 

100 

3500 



Пример условного обозначения металлического бѳокарквсвого 
ящика типа зи исполнения I с размерами Ь » 200 В в 150 мм« 

Н = 125 ши, массой вмещаемого груза 10 кг: 

Ящик 5М-1 -20-15-12, 5-0,010 ОСТ 4Г 0.417. 210-84 

3.6. Пластмассовые ящики с открытой стенкой 

3.6.1. Основные параметры и размеры пластмассовых; ящиков типа 
ЗП исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 9 и в 
табл. 10. 


I - корпус; 2 - крышка; 3 - ручка 
Черт, 9 


Таблица 10 

Размеры в ш 


Основные размеры 

Габаритные размеры, 
не более 

Масса 
' вмещае- 
мого 
груза, 
кг 

Допусти- 
мая на- 
грузка в 
штабеле, 
Н 

Приме- 

няемость 

і 

В 

н 

Длина 

Ширина 

Высота 

150 

100 

80 

190 ' 

170 

90 

2 

400 


200 

150 

125 

280 

140 

8 

1000 


300 

200 

560 

240 

15 

1500 


400 

300 

160 

480 

340 

180 

40 

2000 
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ОСТ 4Г 0.417 .210-84 Стр. 21 


Пример условного обоэначэния пластиассового яцкка типа ЗП 
исполнения I с разиѳрѳыи 1 -* = [30 хм, В = 100 ші, Н а 80 нм, мас- 
сой вмещаемого груза 2 кг: 

Ящик ЗП-І-І5-І0-8, 0-0, 002 ОСТ 4Г 0.4І7.2І0-84 


3.7. Пластмассовые вкоадываюіиився ящики 
с открытой стенкой 

3.7.1. Основные парамѳіри и размеры пластмассовых ящиков типа 
4П исполнения I должны соотвѳгствовать указанным на черт. ІО и в 
табл. II. 



Таблица II 


Размеры в мм 


Основные размеры 

Габаритные размеры, 
не бопѳе 

масса 

вмещав- 

Лого 

груза, 

кг 

допусти- 
мая на- 
грузке в 
штабеле, 
Б 

Приме- 

ине- 

и 

В 

н 

Длина 

Ширина 

Высота 


200 

150 


280 

200 


8 

1000 


300 

200 


580 

250 


15 

1500 


40С 

1 

160 

500 

■ 

170 

40 

1 

2000 

1 


Пример условного обозначения пластмассового ящика типа 4П 
исполнения I с размерами ^ = 200 им, Б « 130 мм, Н = 123 им, 
массой вмещаемого груза 8 кг: 

Ящик 4П-І-20-І5-І2, 5-0,008 ОСТ 4Г 0.417.210-84 


I 
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